xr.                                         INTRODUCTION.

62. II est enfm a observer que Buffon, dans ses Etudes sur la
construction des grandes lentiUes, n'avait eu en vue que la con-
centration des rayons solaires, a 1'effet d'obtenir de tres-bautes
temperatures. Tel etait aussi I'unique objet que s'etait propose
sir David Brewster, lorsqu'il publiait en i 811, dans 1'encyclope'die
ecossaise, son article sur les Burning instruments.

68. La necessite de corriger raberration.de sphe'ricite n'avait
pu e"cliapper h ce savant, mais il n'ope'rait pas la correction direc-
tement. II comptait, si nous 1'avons Men compris, obtenir k cet
egard une approximation suiisante par u<ne convenable disposi-
tion des elements mobiles de sa lentille. On ne s'explique pas
d'ailleurs comment, dans I'article precite du mois de juin 1828, il
temoignait son etonnement de ce que Fresnel se fut prive de ce
moyen de correction m reproduisant le profil origincviremenl adople
par Bu/on.

Gette' assertion est doublement inexacte.
D'une part, en effet, le profilplan-convene, adopte des le delmt
par Fresnel, differe essentiellement du profil symetrique auquel
s'etait arrete' Buffon.

En second lieu, Fresnel corrigeait Taberration de sphericite" de
la maniere la plus directe et la plus precise que comportat le ro-
dage au tour, en determinant Fare ge'nerateur de cbaque surface
annulaire par ses deux tangentes extremes, dont les directions
etaient dediiites de la condition que les rayons focaux aboutissant
aux aretes exterieures de chaque anneau de verre fussent r^frac-
tes, a leur sortie, parallelement a 1'axe optique du panneau len-
ticulaire.

6/t, II nous parait d'ailleurs superflu d'insister sur les avari-
tages si eVidents qu'offrent, au point de vue de 1'execution, les
segments mixtilignes du profd ge'nerateur des lentilles plan-con-
vexes de Fresnel sur les nie"nisques de sir David Brewster. Lesbouret passa pres d'un an
